Berichtigung, 


In der Arbeit von B, Schirmer: Ueber erworbene und ange- 
borene Anomalien des Farbensinnes , in diesem Archie Band XIX, 
Abtli. 2 auf Seite 198 ; in der unter A U stebenden verticalen Beibe 
der Tabelle lies: 

bei blau 6T° statt 48°, 

bei gelb 63° statt 45° (61°), 

bei orange (gelb) 45° (65°) statt 45° (68°). 
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